FRANCISZEK TOBICZYK 


Kierownik szkoły w Oświęcimie, 


przeżywszy lat 60, zmarł po krótkiej słabości, dnia 12 Stycznia 1891 roku, 
opatrzony Św. Sakramentami. 
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W smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok 
Z budynku szkolnego we środę dnia 14 b. m. o godzinie 9-tej rano do kościoła parafialnego w Oswie- 
cimie, a po odprawionem Nabożeństwie żałobnem wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. 
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